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PHILIPS RADIO - Mod. BIZ 522 A. Qualtro gamine d’onda: onde medic da 1630 a 517 kc/s; onde medio-corle da 3,1 a 1,6 Mc/sc due 
gamme onde corte, compress quella per pescherecci. Media frequenza 468 kc/a. Correnle anodica tolale 60 mA. Consumo 44 watl. 






















